MEMOIRS   ON
H ........	746.16	746.26	746.30	740.61	746.66
h ........	24.53	24.41	24.21	24.11	24.09
t ........	8.3°	8.3°	8.3°	8.3°	8.3°
& 4- V, .	..770.69	770.67	770.60	770.72	770.75
741.14	743.20	743.26
305.36	303.72	303.64
9.00°	9.00»	9.00°
99.29°	91). 37°	99.37°
1046.50	1046.92	1046.90
Mean of JF/+ h « 770.69.
Ill boiling water we have: JH"............ 740.79             741.01
h'............305.58             305.62
t'............     9.00°               9.00°
T............    99.28°             99.29°
H' + h'......1146.37           1046.63
On comparing each of the values of //' + h with the mean 770.69 of the determinations in melting ice, we have [the ratios]:
1.36612 1.86648 1.86626 1.86651
_JL86649 6.83181 " 5
Mean ••
• =1.30086.
II.   With a second apparatus made with a reservoir cut from the same piece of tubing as the former, we have
	P — 1817.50 gr. ;	s	
suming	100 d«s        0.002555,		
	p' «=        8.50 gr.,		
	-jr -        0.00468.		
In melting	ice we have:		
H ........	752.60       752.60       752.05       752.57	752.40	752.25
ji .........	19.58         19.58         19.76         19.66	19.74	20.24
t ..........	11.0°        11.0°        11.0°        ll.t)°	11.0°	11.0°
Jff-hfc....	772.18      772.18       772.41       772.28	772.14	772.49
	Mean of H + h - 772.29.		
In boiling	water we have:		
JET ....... ,	751.15          751.13          751.18	751.08	751.05
h'.: .......	299.16          299.68          299.86	299.76	299.86
tf ........	18.7°		
BT+h'....	.     1050.31         1050.79        1050.79	1050.84	1050.91
T .........	99.67°		
